-»PFC 3 



R918 R919 

B60K ± 5% B60K ±5% 


R926 R927 

B60K ± 5% B60K ±5% 


R935 R936 

B60K ± 5% B60K ±5% 


R942 R943 

B60K ± 5% B60K ±5% 


R947 R948 

B6K ± 5% p6K ± 5% 
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